Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 października 1994 r., 
po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, w wieku 68 lat zmarł 
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DŁUGOLETNI DYREKTOR KOLEJOWYCH ZAKŁADÓW NAWIERZCHNIOWYCH "BIEŻANÓW" 
ORAZ PRACOWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - PODGÓRZE 
CZŁOWIEK WIELKIEJ SKROMNOŚCI I PRAWOŚCI 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w piątek dnia 14 października br. 
o godzinie 14.00, w kościele Matki Boskiej Dobrej Rady w Prokocimiu 
przy ul. Prostej, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego 
spoczynku na cmentarz w Prokocimiu przy ul. Biezanowskiej. 

Pogrążeni w głębokim smutku i żałobie: 


ŻONA, CÓRKA Z MĘŻEM, WNUKI ORAZ RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


